Prof. dr ANTONI 


prof. Politechniki Slaskiej, b. rektor Politechniki Lwowskiej, b. prof. Akademii Handlu 
Lagranicznego we Lwowie, odznaczony Komandoria orderu Polonia Restituta 


zmarł nagle dnia 1 lipca 1948 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w sobotę dnia 3 lipca b. r. o godzinie 11 przed pot. 
w kościele na cmentarzu rakowiekim, po czym nastąpi eksportacja do grobu, na które-to smutne obrzędy 
zapraszają stroskani: 


żona i syn. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO 
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